つの 

''鶴 Cl 

r んっ風量自動；；；；；；；! 

顧 .たお i 韩 


時間-瘦 



タイマ…ランプ(憧色) 


おが励刷齡 

か タイマーフンブか点滅するときは、 
ストリーマ ユニッ トのお手入れをして 
ください 。 iMeWBi 

® 巧のぶラな場合には、再設定をして 
<ださい。 

(設定した時間がリセットされます。） 
• 電源プラグをコンセントか5 
巧いたとき 
•停輩したと珪 
• ブレーカーを切ったとさ 
• ブレ…力…び'作動したとさ 
• IJ ちコンの電池を交換したとさ 



お好みの時間に運転開始停止がで空ます。 

タイマーは1◎だけの設定です。その都度設定して<ださい。 

国乂タイマー■巧場を 


CO を押す。 

圓均)タイマー•巧場を 

CX 3 を押す。 

• 巧すごとに1時間きざみで設定でさます。 （ 1〜12時間) 



CMMD を巧す。 


«タイマーランプが消なします。 

巧入タイマー予約、切タイマー予約の両方を取0消します。 


•入タイマーを予約すると、その時間にリモコンの設定温度となるよろに、最長約1時 
間前か5運乾を始めます。（おはよラ予約） 


[T 設定侧朝 7:00 に入タイマ-^ ']備日夜 10 時に、入タイマー 9 時間後設定 ) 

22:00 6:00 7:00 

ド;を-.；!卷亞串おはょ5夕約にょる還挺 I 

I -3時間(設定時勵-1 


•切タイマーを予約した場合、運輯停止する時間が、設定時間か弓ずれることがあ0 
ます。 

か™_度入タイマーを予約すると、設定時間は記憶され、次回予約時は記憶された設定 
時間が最初に表ちされます。 

ただし、切タイマーは記憶されません。 

• 快眠運輯との併巧はできません。 

絕禽せず約について 

• 切タイマーと入タイマーを組みをわせてず約がで苦ます。下記の例を發考にして 
<ださい。 

广 (例）- A 

«運乾中のエアコンを引き続き1時間 ® 2時間後に運転を開始し、その3聞闆 

運輯。それか5 7時間停止ちせた後、 後に運転を停止させたいとま。 

運転を再開させたいとさ。 


^Ski 1® 


ピ因 S 圃 

.時間後掠間を 


赔間後脖間後 









































































































































快眠をヴポートずる 





峡般ぶ房 

EI 13 つ巧'; 

C |1 

摄 


凰量自動開 i 

時間後 






就寝中の室内温度をコント□—ルして、快い眠0と 
さわやかな目覚めをサポートします。 


冷房-護房運輯中に a 卷押し、 
睡酷時闇®設定蕃す題。 

® 押すごとに1時間きざみで設定できます。 （1 〜12時間) 



«一度快眠運転を行ろと、設定された時間はな回ち記憶されています。 

• タイマー運転との併用はでさません。 

«直接体に風びあた0に<いよラに風向を設定して<ださい。 

«快眠運転は、約3時間かけて設定温度を2で下ばていき、起床時刻の約1時間前から 
設定温度を1で上げてい言ます。（ V 字型温度制御） 

終了後はちとの運転モードに戻ります。 


® 次のよラな場含には、再設定をして 
<ださい。 

(設定した時間がリセットされます。） 
• 電源プラグをコンセントから 
抜いたとを 
• 停電したとき 
• ブレー カー ■を切ったとさ 
-ブレーカーび 作動したとさ 
-リモコンの電池を交換したとさ 


かお莲摄の制御 

(睡眠時間6時間の場さ） 

設定温度 


睡眠時間の設定は 
4時間む上がおすすめ 


起床時刻 


- 1で 
…2で 

睡眼時間 


… QN — C 

仁働 

滞間^ 

を設定 








: Si ^ 'K 

^をミ龍 







、 . 


-目覚め 



3時間 


2時間11時間 


2 3 4 

就寝中 


起巧後 










































































電力消費を抑える設定にずる 



画^！/ク 誦臟 er 觀 


運転時の電流を制限してが）、電力消費を抑える機能です。 

《ドライ.:令房運転時は運転電流の約85%む巧、暖房運転時は最大電流の約85%な巧 
(き機種の運転電流値 CBMSa ) 

CXD を約2秒闇巧ず。 

«「ピーッ、ピーッ j と音が鳴0、表示ランプが暗<な0ます。 

«リモコンに再が表示されます。 






»パワーセレクト r 入 J のとさにリモコン ® 電流を制限するため、設定した風量よ0ち弱くなる場ちがあ0ます。 

の信号を受信すると、運転ランプと ® 能力に制限をかけるため、をえない、暖まらない場をびあ0ます。 
タイマーランプが点滅します。 ® 能力をぶ、要としない運乾時には、電力消費び変わらない場さがあります。 
























































































エアコン内部のカビやニオイを抑える 



»巧部クリーン運髓や 


巧部ク1」ーン • 
おそろじランプ 
(緑勘 



® 内部クリーン-おそラじランプび点滅 
すると苦は、ダストボックスをお手乂 
れし、おそろじサインをリセットして 
ください。 



ドライ、：令房運範を行ろと、エアコン巧部が結露し、カビ 
やニオイが発生する原因にな0ます。内部クリ…ン運転で 
エアコン内部を乾燥させることをおすすめします。 




r 入 J に設定すると、ドライ、を房運乾の停止後、毎回自動でエアコン巧部 
を乾燥させる運転を行います。 

自動巧部ク U — •シ r 入 J に設定する 


運おやに極莖3を約2砂間押す。 

• リモコン表示部に内部クリーンが表示されます。 



設定をお0消ずとまはちろ一度 G 内部州乃を約2砂間巧す< 
• リモコン表を部の巧部クリーンび消朽します。 


手動でエアコン内部を乾燥させる運転を行〇ことちで言ます。 

り秒押し） 

停止中に屬願 a を約2跋間}甲す。 


«リモコン表お部に内部クリーンび2回点滅した後、 
通常表をに戻 D ます。 




«巧部クリ…ン運黯の流れ 



※を中で停止した場合、エアコン巧部を 
乾燥しきれないことびあ0ます。 


«送風運転と暖房運転でエアコン巧部を乾燥させます。室巧温度や湿度がお好みに 
合わないことがあ0ます。 

«ストリーマ放電を行いなが5エアコン巧部を乾燥させて、エアコン内部のカビや二 
オイの発生を抑えます。付着したホコリやカビを取0隙く機能ではあ0ません。 

«屋か温度び24でな上または室巧温度が高<なったとさは、暖房運転を行いません。 

«エアコシ内部の乾燥効果を高めるため、フラップを閉じている時間びあ0ます。 

«ひかえめ自動運輯停止後も、運転モードびドライ、を房のときは、自動内部クリーン運乾を行し1ます。 
® 切タイマーで停止したときは、自動巧部クリーン運転は行いません。 




























































• リモコン表ち部にフィルター掃除が 2 回点滅した後、 
通常表示に戻0ます。 


を2回押す。 

• 巧部クリーン-おそラじランプが消巧します。 


CTl を巧す。 


«リモコン表示部にフィルター掃除が表示されます。 

«運転時間に広じて（約1曰に1度）フィルタ…掃除運転を行います。 
•フィルター掃除運転時間は、最長約8分です。 


みルト寫發 


設をを取0消すとまはちろ…度 Q !を約2砂 W 上 

長巧ししなが弓 G か I を辑す。 

-リモコン表お部のフイルター掃除が消灯します。 


巧れび気になるとさリモコン操作でエアフィルターのお掃除がでさます。 


^■が かが.ぶがぶ rjH 
男.おをぶおを:;を^ 


mB 






内部クリーン • 
おそラじランプ 
(緑色） 


曲內部クリーン-おそ5じランプび点滅 
しているときは、フイルター掃除運転 
できません。ダストボックスをお手乂 
れし、おそラじサインをリセットして 
ください。 

つィ I か:1除 

® CZ ] の長巧し時間び短いと CZD 
CUD を押してちフイルター自動掃除 
が rxji または r 切 _] に設定でさません。 
ちラ…度設定し直してくだをい。 


• エアフィルターのゴミをダストボックスに集め取る運転です。 

かエアフィルターに浦巧れやタバコのヤニび巧着する環境では、フィルター掃除運転 
では巧れを取0きれない場合びあ0ます。 

•エアフィルターは、取りかしてお手入れちできます 。 iMBBai 
® 室巧温度び10でな下のときは、エアフィルターを保護するためフィルター掃除運転 
を行いません。 

»積算で約1曰運括した後に運乾を停止すると、フィルター掃除運輯を行います。 

か24時間け上運転を続けると、運輯を中断してフィルタ…掃除運転を行います。 

終了後、運転を再開します。 

® フィルター自動掃除 r 切」の場含、フィルター掃除運歸を毎固行わないとフィルター 
のコミが取りきれな U 場をがあ0ます。 

® 巧部クリ…ン.おそラじランプについて 


エアコン 
運お中 

エアコン 
優止中 


フイルタ-良動掃賺 FAJ 
フィルター自動掃除 r 切 J 
フィルター有動掃除運輕中 
フィルター掃隙 運竊中 
フイルター掃撼 停止中 


》1 '''24 時間 LU 上運転を続け 
でフイ ルター 自動掃隙 
に切0換わったとき、 
巧部クリ…ン.おそ5 
じランブは点幻■します。 
& 2…自動の部ク U — ン設定 
「入 J のとさ、点!打します。 

























































































ちれが気になるときに iriiy 地 n 巧れが気になるときに iisii 巧励 

• 水または液体中性洗剤を含ませたやりらかい巧で軽くふく。 «やわらかい巧でからぶきする。 



CiS 圃パネルの願外し _ 

广爪 注意- 

• 前面パネル脱着の際は、丈夫で安定している台を使巧 
し、足ちとに十分注意する。 

•前面パネルび落ちないよ〇にしつか0と手でまえて 
, 操作する。 


電源プラグを抜<かブレ…力…を切る 


n 前面八ネルの爾側に捲をかけて、 

仁 前面八ネルが止まるな置まで關ける。 



3 前面八ネルを送毎に開莲なが5左側へ 
スライドし、手前に引 U て左側の画賴觀を 
がす。同様にち側の軸をがす。 



r 前面パネル⑩颗巧け _； 

7 前面パネルのをちの回輯雜を室巧ユニット 
の轴巧にをわせて取0巧ける。 










































































































